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2 . 


§ekildeki ABC, ACD ve ADE uggenlerinde, 

m(ABC) = m(ACD) = m(ADE) = 90° dir. 

|AB| = 3cm, |BC| = 4 cm, |CD| = 12 cm ve |DE| = 2 cm 
olduguna gore |AE| kag santimetredir? 

A) 7165^ B)2/42 C) 13 

D) /173 E) 15 


A 



§ekildeki ABC uggeninde |AB| = |AC|, |BD| = 18 cm, 
|DC| = 12cm ve |AD| = /7ycm olduguna gore |AB| 
kag santimetredir? 

A) 15 B) 17 C)/292 D) vW E) 18 
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§ekildeki ABC uggeninde [BN], ABC’nin agiortayidir. 

m(BAC) = 90°, |AN| = 3cm ve |NC| = 4cm olduguna 
gore |BC| kag santimetredir? 


A 



§ekildeki ABC uggeninde [BA] 1 [AC] ve [AH] _L [BC]’tir. 

|AB| = 2V5 cm ve |BH| = 272 cm olduguna gore |AC| 
kag santimetredir? 

A) 5 B) 373 C)730 D) 473 E) 9 


A 



§ekildeki ABC uggeninin agirlik merkezi G noktasidir. 

m(BAC) = 90°, m(CBA) = 45°, |BD| = 15 cm ve |DC| = 9 cm 
olduguna gore |GD| kag santimetredir? 

A) 272 B) 3 C) 4 D) 372 E) 5 


A 



§ekildeki ABC uggeninde [BA] 1 [AC] ve [AH] 1 [BC]’tir. 

|AD| = |DC|, |AH| = 6 cm ve |BH| = 2 cm olduguna gore 
|HD| kag santimetredir? 

A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) 9 


A) 777 B) 577 C) 477 D) 277 E) 7 


http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ 
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§ekildeki ABC dik uggeninde [AB] ± [BC], [AC] ± [BH]’tir. 

|BC| = 4 cm, |BH| = 3 cm ve m(BAC) = a olduguna gore 
tana kagtir? 





sin 2 45° + tan 2 60° 
sin 30° + cos 60° cot45° 


igleminin sonucu kagtir? 
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Yukaridaki gekil 6 e§ birim kareden olugmaktadir. 

ABC uggeninde m(BAC) = a olduguna gore sina kag- 
tir? 

A) §- B) ^ C) ^ 

D) 2 E) J5 


10. A 



§ekildeki ABC uggeninde [BC] 1 [AH]’tir. 

m(BAH) = 45°, m(CAH) = 60°, m(ABC) = a ve 
m(ACB) = p olduguna gore tana + sinp kagtir? 

A) 372 B) 3 C) 2 D)2V2 E) -| 



§ekilde Anoktasinda bulunan sicak hava balonu yerdiiz- 
lemi ile 60°lik agi yaparak 2073 metre yol aldiktan sonra 
45°lik agi yaparak 20V2 metre ve daha sonra 30°lik agi 
yaparak 20 metre daha yol alarak C noktasina geliyor. 

Buna gore C noktasindaki balonun yerden yuksekligi 
kag metre olur? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


12 . 



§ekilde p(^-,a) veAnoktalari birim gember uzerindedir. 

m(POA) = a olduguna gore sina kagtir? 


A) 


_5_ 

13 


R ) _5_ r) .12 m J3. F) 12 

B) 12 C) 13 D) 12 E) 5 





Cevap anahtarina ula§mak igin karekodu okutunuz. 


























